
VOXSON (FARET) - Personal mod. 503 Dinghy II serie. Onde me die (520-1600 kc.), onde corte in due bande allargatc, a 49 m. (da 

5,9 a 6,3 Me.) e a 25 m. (da 11,4 a 12,3 Me). Alimentatore a tre vie. Dimensioni 15X22X5. 


































